جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 5 1 ٍ رمز المدرسة : 1087 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الماجد للبنين 






















1 | 11911087001_| اباذر طارق عطية حسين | 50 | 42 | 50 | 57 | مس | 0 
2 | 1421911087005 | احمد تحسين على جبر 100000 | 55 | 37 | 28 | 55 | مس | 0 
3 | 1421911087006 _| احمد جبار عيدان صخر | 50 | 50 | 50 | 65 | نجج | 215 
4 | 1421911087009 _| احمد سهيل عبد مهجهج ا | 38 | 37 | 27 | 35 

5 | 107011 | احمد ضياء محمدعناد | 50 | 37 | 32 | 50 | مس | 0 
6 | 1421911087023 | ايوب ابراهيم حميد مجيد ااا | 54 | 50 | 53 | 7 | نج | 228 
7 | 1421911087024 | بارق قاسم كامل شرهان ا | 75 | 50 | 75 | 68 | نجج | 268 
8 | 1421911087025 | باقر حسين جمعة عبد الله ا | 50 | 37 | 71 | 5 | سل | 0 
9 | 1421911087026 _| باقر رحيم جبار مونس | 50 | 37 | 38 | 3 

0 | 1421911087028 _| باقر مهدي صالح عيد الله | 50 | 50 | 35 | 51 | مس | 0 
1 | 1421911087029 | باقر مهند زورة سيد | ا51 | 52 | 52 | 59 | نج | 24 
2 | 1421911087030 | جاسم محمد حسن جواد | 65 | 52 | 50 | 55 | نجج | 222 
3 | 1421911087033 | جعفر على جاسم محمد | 53 | 36 | 68 | 51 | س | 
4 | 1421911087034 | جعفركاظم جاسم محمد | 50 | 28 | %9 | 24 | 

5 | 1421911087036 | حبيب فؤاد هاشم العيبي ااا | 50 | 39 )| 36 | 50 | مسل 





6 | 1421911087038 | حسن احمد خلف سلمان ا | 33 | 24 | 27 | 50 
7 | 1421911087039 _| حسن جبار رحيم جاسم _________ | 40 | 32 | 4 | 50 __ 
8 | 1421911087040 _| حسن حسين عبره علوان 10000 | 38 | 39 | 37 | 35 

19 حسن خلدون علي حيدر | ا6 | 59 _ | 59 | نجج | 231 
0 | 1421911087043 _| حسن سمير مراد علي بشي ااا | 65 | 78 | 
1 | 1421911087044 _| حسن علي جدعان محيسن 101000 |0 33 | 22 | 
2 |_1421911087045_| حسن فاضل عزيز محسن ا | 52 | 51 | 
3 | 121911087047_| حسن محمد شهيب حميد | 50 | 50 | 

65 56 








| 69 | 69 | انج _ 

E | E | 

| 6 | 50 | انج 
77 73 ناجح 


24 
4 | 1421911087049 | حسين باسم عبد الواحد بنيان 271 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 5 1 ٍ رمز المدرسة : 1087 رقم الصفحة من 2 إلى 6 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الماجد للبنين 


25 142191108752 حسين جواد كاظم رضيوا 




















6 | 121911087054_| حسين رعد علي حسين ااا ا | 63 | 59 | 50 | 6 | نج | 2400 
7 | 1421911087055 | حسين صدام حسين جيرا | 50 | 37 | 3&6 | 50 | مسل | 0 
8 | 1911087057 | حسين عباس حميد رهيف | 50 | 30 | 51 | 5 | مس | 0 
9 | 1421911087058 | حسين عقيل حسين علي ااا | 53 | 54 | 50 | ا6 | نج | 28 
0 | 1421911087060 | حسين علي حسين ربيخ | 50 | 36 | 32 | 5 | سس | 0 
1 | 1421911087063 _| حسين على خلف سلمان ______| 38 | 4 | 42 | 53 _ 

2 | 1421911087067 | حسين كاظم جيار سعد ااا | 50 | 32 | 50 | 60 | مل 

3 | 1421911087069 _| حسين مالك حسين صكر ااا | 35 | 31 | 50 | 63 | مل 

4 | 1421911087070 _| حسين محمد حسن عبد ____| 50 | | 50 | مس | 0 


| 29 | 28 __ 
5 | 1421911087072 | حسين محمد علي فندي 000 | 36 | %9 | %7 | 36 | 
6 | 1421911087073 | حسين وليد جعفر محسن ا | 40 | 34 | 5 | 50 | مىل 
7 | 141911087077 | حمزة صالح كريد عبد | 50 | 26 | 51 | 4 | مسل 
8 | 1421911087078 | حيدر احمد كاظم حسن ااا | 50 | 44 )| 27 | 61 | مسل 
9 | 1421911087081_| حيدر غسان احمد عباس 0000 |0 38 | 29 | 29 | 29 _ 
0 | 1421911087082 | حيدر فاضل محمد صاحب | 71 | 38 | 50 | 82 | مسل | 
41 | 1421911087083 _| حيدر مجيد عيسى جيبار ___| 50 | 4 | 5 | 55 | س | 0 
2 |1421911087086 | حيدر وليد كصاد زويد ااا | 53 | 37 | 61 | 57 | مس | 0 
3 | 1421911087087 _| رسول ضياء عناد كطوف | 50 | 36 | 4 | 61 | مسل | 0 
4 | 1421911087089 _| رضا حميد اسماعيل علي ااا | 63 | 53 | ا5 | 65 | نج | 232 
5 | 1421911087092 | رضاعبد العباس علي حسين 000 | 50 | 29 | 34 | 44 
6 | 1421911087093 | رضا على خلف حمود | 50 | 50 | 44 | 39 | مسل 
7 | 1421911087094 | رضا محمد عبد الحسين صالج_ 0 | 50 | 31 | 31 | 29 _ 
50 41 33 


48 14219110875 رياض قاسم محمد ابراهيم 42 












برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1087 رقم الصفحة من 3 إلى 6 


1 500 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 3 ل / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الماجد للبنين 


9 4 | سجاد رشيد حميد سلمان 000 | 50 | 4 | 241 | 26 _ 
0 | 1421911087102 | سجاد عباس كاظم حسن | 32 | 42 _ 









39 
5 
2 | 1421911087105 | سجاد مصن منشدخيون 000 | 38 
5 | 1421911067107 | سجاد محمد مراد عودة ل 36 
ْ 

8 | 1421911067108 | سجاد زار شلاعه هن | 560 
6 | 1421911087110 | سجاد هيلم عبد المنهم عطوان ‏ | 0050 
7 | 1421911087013 | سيف عمد سعيد رسن 0 | 64 | 71 57 79 نع 
:© | 1420611067126 | عباس على متب ين | 60 | 64 | 6 | em | O‏ 
© | 142161108712 | عباس قراس سعيدرسن ‏ | 5 | 3 | 28 | 59 | س 
83 | 1421811067122 | عباس فيصل كطع حسان ‏ | 5 | 35 | 52 | 62 | س 
4 42111067131 | عباس تجاح متيور عبد الحسين_____ | 50 | 26 | 37 | 6 | سس 
65 
© | 142111067135 | عبد اله حسين كريم اهر ا | 5 | 5 | 6 | 63 | e‏ 
57 | 1421110671377 | عبد اله مرتضى جواد كظم ‏ | 53 | 60 | 42 | 0 | س 
68 
89 ]142111067141 | علي الرضارحمن على مهدي | 50 | 5 | 4 | 25 | س 
9057142 | علي جيار عبد اله سان | 5 | 32 | 3 | o‏ 
7 | 201067144 | علي حسين جير خبط __| 34 | 2 | | ms‏ 

35 32 40 50 


2 | 1421911087146 | علي حسين علي جابر 


N 
O0 
N 





© | | 0| © | © | 0 | | © 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
١ 1 1 1‏ رمز المدرسة : 1087 رقم الصفحة من 4 إلى 6 
0 100000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الماجد للبنين 


ER TEE لك اكد‎ EE. IEC IED GEN 
على حيدر شايع مطب 1 | 53 | 36 | 53 | ما‎ | 1421911087149 | 9 
علي رع جطر قل ا | 4ة | م | 38 | فيا‎ | 1421911067152 | 4 
| 34 | 38 | على عبد مصدتهم ا | 2ة‎ |_ 1421911067155 | 6 
| 50 | على عماد حسن عبد الرضا_ __ |0 0ة | وو‎ |_ 1421911067157 | 7 
4 | 5 | ي کاظم جد 0ة‎ 

5-7 88 | 2ي | 24 

2 ل | 55 | 5 

65 | 2 | 58 
















8 | 1421911087159 | علي كاظم جبار سعد 
80 1421911087169 غسان خالد سعد نجم 





227 


2 
2 
50 54 34 31 مكمل 


96 142191105 محمد جاسم لفته خضير 


37 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1087 رقم الصفحة من 5 إلى 6 


NT‏ نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية e‏ ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الماجد للبنين 


4 | محمد سليم فهد جميعي -_ا | | 32 | 22 | 26 
8 | 1421911087205 | محمد صباح حسين جبر_-__ | | 50 | 42 | 6 
ا 



















242 


1 


5 | 5 | 5 | ا 


0 


105 71 57 ج 29 
70 69 50 67 ناجح 


120 1421911087250 موسى سعد حسن محمد 256 


ب 




















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1087 رقم الصفحة من 6 إلى 6 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 





















| 1421911087254 ]| نمير خالد عدنان عباس | 36 | 50 | 30 | %9 
| 1421911087256_| هادي علي حسين حميد 0 | 38 | 53 | 29 | 39 
| 1421911087258 _| هاشم جاسم عنوان خلف ا |0 50 | 56 | 50 | 42 _ 
| 1421911087260 _| وائل ثامر صكبان عبد العزيز ا | 31 | 52 | 50 | 72 
| 1421911087263 _| ياسر محمد عبد حبتر ااا | 50 | 58 | 50 | 71 | انج 
| 1421911087266_| يوسف سالم ناجي بصل _____| 38 | 59 | 32 | 57 | مل 
| 1421911087268 _| عباس بشير غالي شاكر ااا | 50 | 37 | 32 | 5_| مل 
تين | 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


